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सं . 485 ] 
No. 485 ] 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 13 फरवरी , 2017 


का . आ . 545( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 


अनुसूची 


स्थापित तिथि 


रद्द होने की तिथि 


क्रम संख्या | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या , | 

वर्ष और शीर्षक 


भारतीय मानक( कों ) जो कि 
रद्द होने हैं, अगर है, की 
संख्या , वर्ष और शीर्षक 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 
9 फ़रवरी 2017 


9 फ़रवरी 2017 


( 2 ) 
आई एस / आई एस ओ 1793 : 2005 
चलचित्रीक – 16 एम एम चलचित्र प्रोजेक्टर 
हेतु रील (610 मी . क्षमता : 38 सेमी. आकार 

तक एवं सहित ) - आयाम 


( 4 ) 
आई एस 11528 : 1985 

चलचित्रीक – 16 एम एम 
चलचित्र प्रोजेक्टर हेतु रील ( 610 
मी . क्षमता : 38 सेमी. आकार 
तक एवं सहित ) – आयाम 

आई एस 12749 : 1989 
चलचित्रीक – 65 एम एम एवं 
70 एम एम अनावरित फिल्म – 

कटिंग एवं छिद्रण आयाम 


9 


फ़रवरी 2017 


9 फ़रवरी 2017 


आई एस/ आई एस ओ 3023 : 1995 
चलचित्रीक – 65 एम एम एवं 70 एम एम 
अनावरित फिल्म – कटिंग एवं छिद्रण आयाम 


950 GI/ 2017 


(1 ) 
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9 फ़रवरी 2017 


9 फ़रवरी 2017 


आई एस 14990 (भाग 2) : 2015/ आई एस 

ओ/ आई ई सी 15408- 2 : 2008 सूचना 
प्रौधोगिकी – सुरक्षा तकनिकी - सूचना 
प्रौधोगिकी की सुरक्षा के लिए मूल्यांकन के 
मापदंड भाग 2 सुरक्षा की कार्यात्मक अपेक्षाएं 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 14990 ( भाग 2 ) : 
2006 सूचना प्रौधोगिकी - 

सुरक्षा तकनिकी - सूचना 
प्रौधोगिकी की सुरक्षा के लिए 
मूल्यांकन के मापदंड भाग 2 
सुरक्षा की कार्यात्मक अपेक्षाएं 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 15963 ( भाग 1) : 
2012 ग्राफिक तकनीक – हॉफ 
टोन कलर पृथक्करण , प्रूफ एवं 
उत्पादन प्रिंट के उत्पादन हेतु 

प्रक्रिया नियंत्रण भाग 1 
पैरामीटर्स और मापन पद्धति 

लागू नहीं 


9 फ़रवरी 2017 


9 फ़रवरी 2017 


आई एस 15963 ( भाग 1) : 2016/ आई एस 

ओ 12647- 1 : 2013 ग्राफिक तकनीक - 
हॉफ -टोन कलर पृथक्करण , प्रूफ एवं उत्पादन 
प्रिंट के उत्पादन हेतु प्रक्रिया नियंत्रण भाग 1 
पैरामीटर्स और मापन पद्धति (पहला पुनरीक्षण ) 


5. 


लागू नहीं 


आई एस 16188 : 2015/ आई एस ओ 8422 : | 9 फ़रवरी 2017 
2006 लक्षणों द्वारा निरीक्षण के लिए 
अनुक्रमिक नमूनें लेने की योजना 


9 फ़रवरी 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


ईओ एस 16276 ( भाग 1 ) : 2016/ आई एस 

ओ 32000 -1 : 2008 दस्तावेज प्रबंधन - 
सुबाह्य प्रलेख फोरमैट भाग 1 पीडीएफ़ 1. 7 


7. 


आई एस 16301 : 2015 चाकू - विशिष्टि 


9 फ़रवरी 2017 


9 फ़रवरी 2017 | आई एस 921 : 1965 कसाई 

चाकू - विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 922 : 1965 रसोई 

चाकू - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 923 : 1965 लकड़ी की 

खोदाई चाकू - विशष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 924 : 1965 रोटी 
काटने की चाकू - विशष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 925 : 1966 जेब चाकू 
– विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 994 : 1964 मक्खन 
और मछली चाकू - विशिष्टि 
आई एस 995 : 1982 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 3545 : 1982 मांस 
काटने की चाकू - विशिष्टि 

(पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 3546 : 1966 सब्जी 
चाकू - विशिष्टि आई एस 3721 : 
1966 पनीर काटने की चाकू 

टेबल उपयोग के लिए 
9 फ़रवरी 2017 

लागू नही 


लागू नहीं 


आई एस 16364 : 2015 जल्मितिये 
अनिश्चितता – मार्गदर्शन (एच यू जी ) 
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लागू नहीं 


लागू नहीं 


10 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16410 : 2015/ आई एस ओ/ टी एस | 9 फ़रवरी 2017 

10798 : 2011 नैनोप्रौधोगिकी – स्केनिंग 
इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोपी एवं एनर्जी डीस्पर्सव 
एक्स -रे के प्रयोग से एकल -वॉल कार्बन 

नैनोटयूबो के अभिलक्षण | 
आई एस 16587 : 2016/ आई ई सी / टी आर | 9 फ़रवरी 2017 
62725 : 2013विधुतिय एवं इलेक्ट्रॉनिक 
उत्पादों एवं पद्धतियों हेतु ग्रीनहाउस गैस 
उत्सर्जन हेतु परिमाणन प्रक्रियाओं का 

विशलेषण 
आई एस 16588 : 2016/ आई ई सी / टी आर 9 फ़रवरी 2017 
62726 : 2014 विधुतिये एवं इलेक्ट्रोनिक 

उत्पादों एवं पदधतियो हेतु बेसलाइन से 
मात्रात्मक ग्रीनहाउस उत्सर्जन घटौतियों संबंधी 

दिशानिर्धेश 
आई एस/ आई एस ओ 21289 : 20089 फ़रवरी 2017 
यांत्रिकीय कंपन एवं प्रघात कम्पन आंकड़ो की 
प्राप्ति हेतु निर्दिष्ट किये जाने वाले मापदंड 
आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 27006 : 
2011 सूचना प्रौधोगिकी - तकनिकी - 
ऑडिटिंग एवं सूचना सुरक्षा प्रबंधन तंत्र की 
प्रमान करने वाले निकायों की अपेक्षाएं (पहला 

पुनरीक्षण ) 


12. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


13. 


9 फ़रवरी 2017 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी । 

एस/ आइएस आ/ आइ इ सा 
27006 : 2007 सूचना 
प्रौधोगिकी - तकनिकी - 

ऑडिटिंग एवं सूचना सुरक्षा 
प्रबंधन तंत्र की प्रमान करने वाले 

निकायों की अपेक्षाएं 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों: नई दिल्ली , कोलकाता, चण्डीगढ़ , चेन्नई, मुम्बई , तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , 
भुवनेश्वर , कोयम्बतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , कानपुर , नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । 
भारतीय मानकों को http :// www.standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है । 

[ संदर्भ : पब/ 3/ 3/ 2015] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 


(Department of Consumer Affairs ) 


(BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 13th February , 2017 


S .O . 545 (E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards 
Rules , 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which 
are given in the second column of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against 
it in third column. The particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 
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SCHEDULE 


Date of cancellation 


No. 


No. & Year of the Indian 
Standards Established 


Date of 
Establishment 


(1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 
9 February 2017 


1 . 


( 5 ) 
9 February 2017 


No. & Year of the Indian 
Standards to be cancelled , 
if any 

(4 ) 
IS 11528 : 1985 Dimensions 
for Reel for 16 mm Motion 
Picture Projectors (Up to 

and Including 120m 
Capacity , 18mm Size ) 


IS /ISO 1793 : 2005 
Cinematography - Reels for 

16mm Motion Picture 
Projectors (Up to and Including 

610m Capacity : 38 cm 

Size ) - Dimensions 


| 9 February 2017 


9 February 2017 


| 9 February 2017 


9 February 2017 


IS /ISO 3023 : 1995 
Cinematography -65mm and 
70mm Unexposed Motion 
Picture Film - Cutting and 
Perforating Dimensions 

IS 14990 (Part 2 ) : 
2015 /ISO / IEC 15408 -2 : 2008 

Information 
Technology - Security 
Techniques - Evaluation Criteria 
for IT Security Part 2 Security 
Functional Requirements 

( Second Revision ) 


IS 12749: 1989 
Cinematography - 65 and 
70 mm Unexposed Motion 
Picture film - Cutting and 
Perforating Dimensions 

IS 14990 ( Part 2 ) : 
2006 /ISO /IEC 15408 - 2 : 

2005 Information 
Technology - Security 
Techniques - Evaluation 
Criteria for IT Security 
Part 2 Security Functional 

Requirements 
( First Revision ) 

IS 15963 (Part 1 ) : 
2012 /ISO 12647 - 1 : 2004 
Graphic Technology , 
Process Control for the 
Production of Half tone 
Colour Separations, Proof 
and Production Prints Part 1 

Parameters and 
Measurement Methods 

NA 


9 February 2017 


9 February 2017 


IS 15963 (Part 1) : 2016 /ISO 

12647 - 1 : 2013 Graphic 
Technology - Process Control 
for the Production of Half tone 
Colour Separations, Proof and 

Production Prints Part 1 
Parameters and Measurement 

Methods 

( First Revision ) 
IS 16188 : 2015 /ISO 8422 : 
2006 Sequential Sampling Plans 

for Inspection by Attributes 
IS 16276 (Part 1) : 2016 /ISO 
32000 - 1 : 2008 Document 

Management- Portable 
Document Format Part 1 PDF 

1.7 
IS 16301: 2015 
Knives - Specification 


9 February 2017 


9 February 2017 


NA 


NA 


7 . 


9 February 2017 


9 February 2017 


IS 921: 1965 Specification 
for Butchers Knives ( First 

Revision ) 
IS 922 : 1965 Specification 

for Cook s Knives 
(First Revision ) 

IS 923: 1965 
Specification for Carving 
Knives ( First Revision ) 

IS 924 :1965 
Specification for Bread 
Knives (First Revision ) 

IS 925: 1966 
Specification for Pocket 

Knives (First Revision ) 
IS 994 : 1964 Butter Knives 

and Fish Knives 
IS 995 : 1982 Specification 
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for Table Knives,Dessert 
Knives and Fruit Knives 

(Second Revision ) 
IS 3545 : 1982 Specification 
for Meat Choppers (First 

Revision ) 
IS 3546 : 1966 Specification 

for Vegetable Knives 
IS 3721: 1966 Specification 
for Cheese Cutting Knives 
for Table Use . 

NA 


8 . 


NA 


ΝΑ 


NA 


10 . 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


IS 16364 : 2015 Hydrometric 9 February 2017 
Uncertainity -Guidance (HUG ) 
IS 16410 : 2015 / ISO / TS 10798 : | 9 February 2017 

2011 
Nanotechnologies - Characteriza 

tion of Single -Wall Carbon 
Nanotubes Using Scanning 
Electron Microscopy and 
Energy Dispersive X -Ray 

Spectrometry Analysis 
IS 16587 : 2016 / IEC / TR 62725 9 February 2017 

: 2013 Analysis of 
Quantification Methodologies 
for Greenhouse Gas Emissions 
for Electrical and Electronic 

Products and Systems 
IS 16588 : 2016 / IEC / TR 9 February 2017 
62726 :2014 Guidance on 
Quantifying Greenhouse Gas 
Emission Reductions from the 
Baseline for Electrical and 
Electronic Products and 

Systems 
IS /ISO 21289: 2008 Mechanical | 9 February 2017 

Vibration and 
Shock - Parameters to be 
Specified for the Acquisition of 

Vibration Data 
IS /ISO /IEC 27006 : 2011 9 February 2017 

Information 
Technology - Security 
Techniques - Requirements for 
Bodies Providing Audit and 

Certification of Information 
Security Management Systems 

( First Revision ) 


12 . 


NA 


NA 


9 February 2017 


IS /ISO /IEC 27006 : 2007 
Information Technology - 

Security Techniques - 
Requirements for Bodies 

Providing Audit and 
Certification of Information 
Security Management 

Systems 


Copy of these Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah 
Zafar Marg , New Delhi- 110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and also 
Branch Offices: Ahmedabad , Bangalore , Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati , Hyderabad , Jaipur, Nagpur, 
Patna , Pune , Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardbis.in . 


[Ref: : PUB /3/3 /2015 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 
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अधिसूचना 


नई दिल्ली , 13 फरवरी, 2017 


( 4 ) 


( 5 ) 


का . आ . 546( अ ). — भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक 
ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की स्थापित तिथि भारतीय मानक( कों ) जो कि | रद्द होने की तिथि | 
संख्या संख्या वर्ष और शीर्षक 

रद्द होने है, अगर है, की 

संख्या वर्ष और शीर्षक 
( 2 ) 

( 3 ) 
आई एस / आई एस ओ 6194- 3 : 10 फ़रवरी 2017 आई एस 5129 ( भाग 3) : | 10 फ़रवरी 2017 
2009 इलैस्टोमेरिक संवृत घटकों 

2000 / आई एस ओ 6194 - 3 
के संयोगी घूर्णी शैफ्ट लिप-टाइप 

: 1988 इलैस्टोमेरिक संवृत 
सीलें भाग 3 भंडारण, प्रहस्तन 

घटकों के संयोगी घूर्णी शैफ्ट 
एवं संस्थापन 

लिप -टाइप सीलें भाग 3 
भंडारण , प्रहस्तन एवं 

संस्थापन 
आई एस / आई एस ओ 6194- 4 : 10 फ़रवरी 2017 आई एस 5129 (भाग 4) : 10 फ़रवरी 2017 
2009 इलैस्टोमेरिक संवृत घटकों 

2006/ आई एस ओ 6194 -4 
के संयोगी घूर्णी शैफ्ट लिप-टाइप 

: 1999 इलैस्टोमेरिक संवृत 
सीलें भाग 4 कार्यकारिता परीक्षण 

घटकों के संयोगी घूर्णी शैफ्ट 
प्रक्रियाएँ 

लिप-टाइप सीलें भाग 4 
कार्यकारिता परीक्षण 

प्रक्रियाएँ 
आई एस 13730 (भाग 35 ) : 10 फ़रवरी 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
2016/ आई ई सी 60317-35 : 
2013विशेष प्रकार की वाईडिंग 

तारों हेतु विशिष्टि भाग 35 
बॉनडिंग परत सहित, वर्ग 155 
वाली, झलाई पॉलीयूरीथेन 
इनैमलित राउंड तांबा तार 
आई एस 13730 ( भाग 36 ) : 10 फ़रवरी 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
2016/ आई ई सी 60317-36 : 
2013विशेष प्रकार की वाईडिंग 

तारों हेतु विशिष्टि भाग 36 
बॉनडिंग परत सहित , वर्ग 180 
वाली, झलाई पॉलीएस्टरइमाइड 

इनैमलित राउंड तांबा तार 


3 . 
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स्थापित तिथि 


क्रम | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 
संख्या संख्या वर्ष और शीर्षक 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने की तिथि 
रद्द होने है, अगर है, की 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

( 5 ) 
लागू नहीं 

लागू नहीं 


( 1 ) | ( 2 ) 

( 3 ) 
आई एस 13730 ( भाग 37) : | 10 फ़रवरी 2017 
2016/ आई ई सी 60317- 37 : 
2013 विशेष प्रकार की वाईडिंग 

तारों हेतु विशिष्टि भाग 37 
बॉनडिंग परत सहित , वर्ग 180 
वाली , झलाई पॉलीएस्टरइमाइड 

इनैमलित राउंड तांबा तार 
आई एस/ आई ई सी 61010 - 1 : 10 फ़रवरी 2017 

2010 मापन , नियंत्रण , और 
प्रयोगशाला के उपयोग के लिए 
विद्युतीये उपकरण की सुरक्षा 
अपेक्षाएं भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं 


b . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरों, मानक भवन , 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों: नई दिल्ली , कोलकाता , चण्डीगढ़, चेन्नई , मुम्बई , तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , बंगलौर , भोपाल , 
भुवनेश्वर , कोयम्बतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , कानपुर , नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । 
भारतीय मानकों को http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है। 

[ संदर्भ : पब/ 3/ 3/ 2015] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th February , 2017 
S .O . 546 (E ). — In pursuance of clause (b ) of sub-rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards 
Rules , 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which 
are given in the second column of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against 
it in third column. The particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 


SI 


No . 


No. & Year of the Indian 
Standards Established 


Date of 
Establishment 


No . & Year of the 
Indian Standards to be 
cancelled , if any 


Date of 
cancellation 


___ ( 1 ) 


( 5 ) 
10 February 2017 


( 2 ) 

( 3 ) 
IS /ISO 6194 - 3 : 2009 Rotary | 10 February 2017 

Shaft Lip - Type Seals 
Incorporating Elastomeric 
Sealing Elements Part 3 
Storage,Handling and 

Installation 


IS 5129 ( Part 3 ) : 2000 /ISO 
6194- 3 : 1988 Rotary Shaft 

Lip -Type Seals 
Incorporating Elastomeric 
Sealing Elements Part 3 
Storage , Handling and 

Installation 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


10 February 2017 


IS 5129 (Part 4 ) : 2006 /ISO 
6194 -4 : 1999 Rotary Shaft 
Lip - Type Seals Part 4 
Performance Test 

Procedures 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


IS /ISO 6194 -4 : 2009 Rotary 10 February 2017 

Shaft Lip -Type Seals 
Incorporating Elastomeric 

Sealing Elements Part 4 
Performance Test Procedures 

IS 13730 (Part 35 ) : | 10 February 2017 
2016 /IEC 60317 - 35 : 2013 
Specifications for Particular 
Types of Winding Wires Part 
35 Solderable Polyurethane 
Enamelled Round Copper 
Wire ,Class 155 ,With a 

Bonding Layer 
IS 13730 (Part 36 ) : 10 February 2017 
2016 / IEC 60317 - 36 : 2013 
Specifications for Particular 
Types of Winding Wires Part 
36 Solderable Polyesterimide 
Enamelled Round Copper 
Wire ,Class 180 ,With a 

Bonding Layer 
IS 13730 ( Part 37 ) : | 10 February 2017 
2016 /IEC 60317 -37 : 2013 

Part 37 Polyesterimide 
Enamelled Round Copper 
Wire ,Class 180 ,With a 

Bonding Layer 
IS /IEC 61010 -1 : 2010 10 February 2017 
Safety Requirements for 
Electrical Equipment for 
Measurement. Control, and 

Laboratory Use Part 1 
General Requirements 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


Copy of these Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah 
Zafar Marg , New Delhi - 110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh , Chennai, Mumbai and also 
Branch Offices: Ahmedabad , Bangalore , Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati , Hyderabad , Jaipur, Nagpur, 
Patna, Pune , Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardbis .in . 
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